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RESUMO 


Este vídeo mostra uma complicação em uma cirurgia refrativa a laser, com laser de femtosegundo IntraLase FS 60. Após 
realizar a cirurgia sem intercorrências no primeiro olho, começa a cirurgia no segundo olho. Perceba que nos dois 
procedimentos não foi utilizado aqui um campo estéril descartável para ajudar a manter as pálpebras abertas e separar 
os cílios do campo cirúrgico. Ao posicionar o anel de sucção e o “dock” do laser de femtosegundo durante a cirurgia do 
segundo olho, encarcera-se a pálpebra superior, cortando-a profundamente. Neste momento o paciente convulsiona. Na 
sequência mostra-se a resolução do caso. 


ABSTRACT 


This video shows a refractive laser surgery complication with IntraLase FS 60 femtosecond laser. After performing surgery 
without complications in the first eye, surgery begins in the second eye. Note that a disposable sterile field was not used 
in either procedure to help keep the eyelids open and separate the lashes of the surgical field. By positioning the suction 
ring and the femtosecond laser dock during the second eye surgery, the upper eyelid was cut deeply. At this time, the 
patient convulsed. In the sequence, the resolution of the case is shown. 


RESUMEN 


Este video muestra una complicación en una cirugia refractiva con láser de femtosegundo IntralLase FS 60. Después de 
realizar la cirugía sin incidentes en el primer ojo, comienza la cirugíia en el segundo ojo. Nótese que en ambos 
procedimientos no se utilizó un campo estéril desechable para ayudar a mantener los párpados abiertos y despegar las 
pestafias del campo quirúrgico. Al posicionar el anillo de succión y el "dock" del láser de femtosegundo durante la cirugía 
del segundo ojo, se encarcela el párpado superior, cortándolo profundamente. En este momento, el paciente convulsiona. 
En la secuencia, se muestra la resolución del caso. 
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